Hasta Yatağı Kullanımı 

Hasta yatağı kullanımı ülkemizde son yıllarda oldukça artış göstermiştir. Ülkemizde hasta yataklarını 
genellikle felçli hastalar kullanmaktadır. Hasta yatakları evlerde, hastanelerde ve huzurevlerinde 
rahatça kullanılabilmektedir. Hasta yataklarının evlerde kullanıma uygun olması sonucu hasta yatağı 
satışlarında yükselme olmuştur. Felçli hastaların tedavi sürecine olumlu etkisi de olan hasta 
yataklarının bu özelliğinden dolayı da kullanılması gereklidir. Felçli hastanıza uygun bir tedavi ortamı 
yaratmak hastanızın sağlığı açısından oldukça değerlidir. Hasta yatağı uzun süreli kullanılan bir 
demirbaş olduğu için hastanız ömrünün sonuna kadar kolayca kullanabilmektedir. Hasta karyolası 
hem hijnejik hem de koforlu bir üründür. Hasta karyolası ayrıca antibakteriyel özelliğe sahip olduğu 
için hastanızı bulaşıcı hastalıklara karşı korur. 

Hasta yatağı normal yataklardan farklı bir yatak türüdür. Hasta yatağı hastanın rahatlığına göre 
tasarlanmış ve hareket etme özelliğine sahip bir yatak çeşididir. Bu nedenle sürekli yatan bir hastanız 
var ise hasta karyolalarını tercih etmenizi öneririz. Hasta yatağı evlerde kullanılacaksa öncelikle 
kullanılacak olan oda ayarlanmalıdır. Odada hastanın sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için tv vb aletlerin 
olmasına özen gösterilmelidir. Odanın sürekli temizlenip, hava aldırılmasına özen gösterilmelidir. 
Hasta karyolasının yanında hasta için özel olan hasta karyolası şiltesi kullanılmalıdır. Ortopedik olan 
bu şilte sayesinde hastanın vücut ağrıları azalır ve daha rahat bir tedavi süreci geçirir. Hareket etme 
özelliği olan hasta yataklarının kullanımıyla beraber daha zorlu şartlarda tedavi gören yatalak hastalar 
daha sağlıklı ve konforlu ortamda tedavi görmeye başlamışlardır. 




